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ZUR BEACHTUNG 



Der Festpreis • Katalog fur Kleinhauser von RM 4 000.— bis RM 12 000.- mtt 
15jahriger unkiindbarer Tilgungshypothek fiir 75% des Gesamtpreises unterscheidet 
beiBaukostenerstensdiereinen Baukosten fiir die Erstellungdesschlusselfertigen Hauses 
und ferner die zahlreichen Nebenkosten, welche auf Seke 2 einzeln aufgefiihrt sind. 
Bau= und Nebenkosten werden zusammengezahlt, die Gesamtsumme wird in Hbhe von 
75°/o auf 15 Jahre verrentet. In den 180 Monatsraten des Finanzierungsplanes sind 
Zins und Tilgung enthalten. Nach 15 Jahren ist die Tilgung beendet und die 
Hypothek automatisch etloschen. Vertragsbedingung ist der AbschluB einer Kapitals-- 
Lebensversicherung in Hohe der Restschuld zum Preise von ' V ' o jahrlkh. (Beispiel: 
Restschuld RM 10 000- = Pramie RM 4.20 monatlich). Beim Ableben des Bauherrn 
vor beendeter Tilgung deckt die Versicherung die jeweilige Restschuldsumme, so 
dafl den Hinterbliebenen das Haus schuldenfrei verbleibt. Ferner enthait der 
Finanzierungsplan in der letzten Spalte die Architektengebuhr, welche fiir Entwurfs* 
recht und Vorarbeiten am Grundbuch gerechnet wird und nicht als Anzahlung gilt. 
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BEISPIEL EINES FINANZ1ERUNGSPLANS 

FOR 15 JAHRE 



1 , Land m ess e r , 

2, Bauschein, 

3, B urge ret eigmiete, 

i. Sen omste in f ege ra tt eit 



Die Nebeokosten stlzen 
S. Bauleitung, 



sich 



xusammcri aus: 



5. BiuUcuhinder 

7. Hypothekenbe/stellung 

(Notir, Gericht und Stempel). 



8. FifiAnnerungsprovision, 

9, Bjugetdzmscn, 
1,0. Kohbjujhnjhmc, 

1 1 . Gebr juchsabnahme. 



Preisgruppe 


Baupreis 


• 
Ncbcn. 

kosteit 


G«arot« 
preis 


Amah lung 


Restschuld 


Rale 


Architektert. 
Cehiihr 


1 


3 600.— 


500.— 


4 100.— 


1 100 — 


3 000.— 


30.— 


105.— 


2 


4 600.— 


600.— 


5 200.— 


1300.- 


3 900.— 


35.75 


135.- 


3 


5 200.— 


700.— 


5 900.— 


1500.- 


4 400.- 


40.— 


150- 


4 


5 700.— 


800.- 


6 500.— 


1600.- 


4 900.- 


45.- 


170.- 


5 


6 500.— 


800 — 


7 300.— 


1800.— 


5 500.- 


50.50 


185.- 


6 


6 800.— 


900.— 


7600.— 


1900.— 


5 800.— 


53.25 


195- 


7 


7 500.- 


900.- 


8 400.— 


2100.— 


6 300.- 


S7.7S 


215.- 


8 


7800.- 


1000.- 


8 800.— 


2 200.— 


6600.- 


60,50 


230.— 


9 


9 500.- 


1000.- 


10 S00.— 


2600.- 


7 900.— 


72.40 


255- 


10 


10 200.— 


1 100.— 


1 1 300.- 


2 800.- 


8 500.- 


78.— 


270.- 


11 


10 200.— 


1 100.- 


1 1 300.— 


2 800.- 


8 500.— 


78.— 


285.- 


11 


11 100.— 


1 150.— 


12 250.— 


3 050.- 


9 200.— 


84.40 


310.— 


13 


11 500.— 


1200.— 


12 700.— 


3 200.- 


9 500.— 


87.10 


330.- 
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ELEKTRIZITAT im kleinhaus 



^parsamcs BaucnT Das ist das Losungswort. das bei der 
Planung fines Hauses heute vot allem beriicksichtigt werden 
rnuli, Sparsam baucn und trotzdem nichl auf die Annebmlich' 
keif en verzechten mtissen.die einHaus erst wohnlich und bequem 
machen, das ist der WunscK des Siedlcrs. 

Zu den unumganglich notwendigen Einrichtungen cines 
Ha uses gchbrt, genau so wie der WasseranschluR* die etck; 
Irische Beleuditung. Es mufl also auf jeden Fall ein elek* 
trischcr AnschluIJ im Hausc vorgesehen werden, und der 
sparsame Bjumcistcr wird nun bemiiht sein, diesen AnsthluR 
mgglichst rationcll auszunutzen, HicrfiiT hie ten sicb ihm 
vcrsducdcnc Gclcgenheitcn, Er kann die Kuche volU 
elektrUcfa emrithten. so dafi die Einfiihrung einer zweiten 
Energieform in das Haus nicbt mcbr notwendig ist. Fast aLIc 
Elcktriiitatswerke geben fur das Kochen auf Elcktrohcrden 
Sondcrlarifc, so dan die dektrische Kiicbc heute nicht tnehr 
als Luxus angesehen werden inulv Dariiber hinaus sind 
die AnstnabYungsmdglicbkeitcn elektrischer Hcrde auDerst 
crleichtcrt, denn auch hier kommen die Ele ktriz.it ats werke 
ihren Ahnehmcrn cntgegen. So hat z. 8. die Berliner Stadtische 
ELckirizilalswerkc Akt.Gcs. (BEWAG) ein Verkaufssystem fiir 
fcleklroberdc cingerichtct, nach dem der Herd einschliclMich 
Zubchor, d* b. mil den notwendigen Top fen und cinem direkt 
beheizten Wasscrkochcr, in 60 Monafsraten abgezahlt werden 
kann. Es konnen demnach bei der Planting des Hauses die 
Kosten fiir den Herd vollig vernachlassigt werden, wtii es 
dem Bewohner ohne weitcrcs mogljch sein wird. den goringen 
munatlichcn Bctrag fiir die Rate aufzubringen. Es soil nicht 
unerwahnt blcibcn, dafi das elektrische Kochen gegeniiber 
anderen Kochmethoden crhebliche Vorziige aufweist. Die 



Temperitui der eicktrlsch beheizten Platte kann vicl nicdrigcr 
gchaltcn werden als die Temperatur der otfenen Fbrnmc; 
man ist auncrdem in der Lags, die Temperatur zu rcguliercn 
und kann $lc sum it dem Kochgut anpassen. Dadurcb ver* 
mcidet man ein AuslaugCtl der Spcisen, sic bleibcn krafiig 
und nahrhaft, und ein Anhrervrien tit fast unmoglich. wodureh 
die Qberwachung des Koehvorganges crheblich eingeschrankt 
werden kann. 

AKnlich wie bei dem Elcktroherd geben die Elcktrizitats* 
werkc fur den EzUktro'Heiftwa crspeicher besonderc Tarife 
und crJeichtern die Anschaffungsmoglichkcil. Hierftir bat die 
BEWAG ein Mietsystem cingcrichtct. nach dent Elcktro* 
Htifiwasserspcicher gcgen gcringc monatUcbe Mictcn betoken 
werden konnen. Diese Heiftwasserspeicher versorgen Kuche 
und Bad; sie konnen also fiir cine vollwertigc Warmwasser* 
versorgune angeseben werden. Der StrtHtipreis zur Auf> 
heizung cfer Speichcr bctragt in Berlin 5 Rpf. KWh. Es ist 
besonders bemerkenswert. daft also, wean der elektrische 
AnschluU rationcll ausgenutit wird, nicht nur die Kosten fiir 
die Aufstcllung des Herdcs wcgfallen, sondern auch die 
gesamte Warmwasserversorgung bei der Bausummc nicht be* 
riickstchtigt xu werden braucbt 

Da Li neben diesen beiden clektrischen Einrichtungen 
Steckdosen in alien Zimmern den Bewohnern des Hauses 
nur Vorteile bringen konnen, liegt auf der Hand. Sic konnen 
dann die vielen elektriscbcn Geratc k die ihnen ijberall es 
heblichc Arbeitscrleichtcrungen verschaffen, auch uberall 
benutzen, und die fiausfrau. die mil ihrcm cigenen Hause 
genug Arbeit hat, wird durchdieElektrizitaiweitgehcndcntlaitet. 
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Ofenheizung 
Doch: Dochpoppe 

Bebaute Flattie; 38,04 qm 
Terrasse: 3,54 „ 

41,58 qm 

Nutifidthe: 29,20 qm 



Type K Entwurf: Architektea Kublur & Krelschmaan 

1 „ Regierungsbaumeister Richard Jahr 
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K2 



SQHAUB'LO 




Ofenheizung 

ZiegeldocK 

Abstell-Boden 

Bebaute Floche: 42,20 qm 
Nutzflache: 35,50 „ 

Nieht unterkellert 



GfiunnR/SS 



Jl 



Mit Ziegeldoch, 
tonjt wie K 1 

Abjtell - Bod en 




Bebout* Rfiche: 37,60 qm 

NutiflOch*. 29,76 „ 



J2 



Mit Flochdoth, Dadipoppe 



8c.dc Typ*n 
mif Ofenheiiung 



Kein Boden, 

dafur 19,2 qm Kaller 




Bebaute Floche 46,12 qm 
NutiflSch., 37,89 „ 



EICHSVERBAND* DEUTSCHER 



RE 
DACHPAPPENFABRIKANTEN E.V 

B • 1 1 i n NW 40 ♦ In d • n Z»lt»n 19 



J3 



Ziegeldach 

Abilell-Boden 

Ofenheizung 

O h n e Keller 



Mil 14,8 qm Keller 

J4 




Bebaute Flache: 56 qm 
Nutzflochei 46,10 „ 



a o 




J 3- 



A n s i c h t 
wie J 4 



o Ziegeldach 

Abstell- Baden 
Ofenheiiung 

Ohne Keller 





TJ" 




Bebaute Flache; 


56 qm 


Mit 14,8 qm Keller 


Nurzflckhe: 


46 „ 


J4a 



K3 
K4 



Ziegeldoch 

Abitell-Boden 

Ofenheizung 

Beboule Flbdne 56,25 qm 
Nutiftadie: 46,25 „ 

Unterkeller r 12,5 „ 
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GHUHOHI3S 







J4c 



IlMlf Of.nh.«unfl 

Wohnkuche 

Absfell-Boden 
14,2 qm Keller 



Beboute Flache: 56 qm 
Nutifiache; 46 „ 



J 5, 



Ziegeldadi 
Ofenheizung 
15 qm Keller 

Baden (ausboufahigj 

Diele 

Terrene 

Erd -Umwollung 

Bobaute Fldche: 56 qn 
Nuttfloche; 45,8 „ 
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K6 



SC*fAV0'i.£2 




Ziegeldach 

OfenheiTung 

Bodenroum 

Bsboute Fladie; 61,63 qm 
Nutiflache: 50,38 „ 

Unterkellerl: 11,65 „ 



CfloO£ac«o» 



// 



K 6« 
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It 




J 6a 



- 



Dodi; Dochpappe 
Ofenheiiung 
11,6 qm Keller 
Vordach-Anbou 

Bebaute Flache: 37,44 qm 
Nutifloche: 59,05 „ 
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K6b 



Ziegeldodi 

Ofenheiiung 

Baden 

Eingangs Terrasse 

* 
Kann aueh voll 

j m b a u I warden 

Erd- Umwallung 

Bebaute Fl6di«: 58,40 qm 
Nutifloche; 46,45 „ 

UnterkelleM: 12,65 „ 




JCHAUBUU 
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ORUNDRISS 




K7 



Ziegeldoch 
Ofenheizung 
Boden 
Erd-Umwallung 

Bebaute Fladie: 64,74 qm 
Nutzflache: 53,02 „ 

Un tor (teller!: 14,20 „ 



G&VMQfiiSS 
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J9 



Ansichf wie J 6a, Seite13 




t t 



£ i 




12,5 qm Keller 



Vordoch-Anbou, Terrasse 



Zentralheizung 



Bebaufe FIBche: 44,82 qm 
Nutiflodie: 72,78 „ 
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K10 



$CMAi/4'tO 




(MOCtrs^MO^^ 




onciocacHOee 



Doch: Dochpappe 
12,8 qm Keller 
Zentralheizung 
Balkan 
Terrasse 

Seboute Flache: 45 qm 
Nuliflache: 76,75 „ 
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KIOa 



Doch: Dachpappe 
12,8 qm Keller 
Zefltrolheiiung 

Bebaote Fiddle: 45,5 qm 
Nuttflodie: 73,45 „ 
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KIOe 



Daeh: Dachpoppe 
Zentrolheizung 
Sonnendach 
Balkan 

Bebaute Flache: 57,32 qm 
Nutzflache: 73,20 „ 



OBtr&GC 5t m OS 
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J 10 



Zfegeldoch 
Zentrolheizung 
18 qm Keller 
Baden 

Beboute Flache: 46,40 qm 
Nutiflodie: 71,04 „ 



M^^^wf 
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J 11 



Ziegeldach 
Zenfralheizung 
18,2 qm Keller 
Abitell-Boden 

Bebaule Flache: 48,84 qm 
Nutifladie: 78,80 „ 
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K12 



Ziegeldoch 

Boden 

Zentralheizung 

Terrosse 

Wintergarten und 
Arbeits - Erker 
all e i n Raum 

24,75 qm Keller 

Beboule Flache: 86,10 qm 
Nutiflodie: 71,55 „ 

SoaVeh 0,30 m 




SOfAUBILO 
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J 12 



Dadi; Dadipappe 

Zentrolheiiung 

Terrosse 

Sonnendach 

Loggia 

BebauteFldche; 59,28 qm 
Nutifloche: 93,79 „ 
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ANS1CHT -AJV DEK STSASSE 



SEITENANS1CHT 



2.S3 — £— V.SO LJ| 

mr/ar _, [I 





Ooch: Dachpoppe 
Zentralheizung 
21,5 qm Keller 

Beboute Fiache: 61,02 qm 
NuHflachei 95,20 „ 

Unferkellert; 26,14 „ 



Oa£f*G£SCHOS& 



£#0 QESCHOSS 



27 



J 13 



Doch; Dochpappe 
Zenfralheiiung 
21,5 qm Keller 
Veranda 
Bolkon 

Beboule Fiddle: 64,76 qm 
Nutzfloche: 9B.69 „ 



^ IT 1 r 
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BAUBESCHREIBUNG FOR A. u.W.*FESTPREIS*HAUSER 



Die Ausfiihrung der Bauwerke erfolgt nach den Vorschriften 
fur Bauleistungen, entworfen vom ReichsverdingungsausschuS und 
gcmiilJ den Vorschriften der Baupolizei, schliissel- und bezugs- 
fertig. in geschmackvoller, zcitgemiiB einfacher Ausfiihrung, aber 
handwerklich guter Arbeit. 

Als besondere Einzelheiten sind bei der Ausfiihrung zu 
bcriicksichtigen: 

Erdarbeiten. 

Der Erdaushub wird, sofern er nicht zu vcrarbeiten ist, auf 
der Baustelle im Umkreis von 20 m planiert Unter den nicht 
unterkcllerten Teilen ist der Humusboden zu entfernen. 

Maurerarheiteo. 

Das Kcllermauerwcrk wird 38 cm stark aus gchrannten 
Ziegelstcincn mit Verbiendsockcl oder 32 tin stark aus Zement- 
hctun mit scharriertcm Socket hcrgestellt. Die AufJenwando 
des Erd- und Dachgesc bosses werden 30 cm stark mit 6 cm 
Luftisolierung ausgefuhrt, balkentragende lnnenwiinde 12 tin, 
Zwischenwiinde 5 cm stark als Leichtstein- oder Plattenwande. 
Die Dccken iiber dem Keller werden ats Steineisen- bzw. Beton- 
decken hcrgestellt. KellerfuiJboden 8 cm stark aus Kiesbeton ab- 
[crieben. Nicht unterkellerte Teile erhalten unter Dielung und 
.sgerhiilzern eine 6 cm Starke Abdeckplatte aus Beton. 
Putzarbeiten. 

Der AuGenputz wird aus hydraulischem Kalkmiirtel hcr- 
gestellt und wahlwcise farbig behandelt. Wande und Dccken 
im KellergeschoG werden geweifit. Die Wohngeschosse erhalten 
glatten Wand- und Rohtdeckenputz. 

Fliesen- und Estricharbeiten. 

Samtliche Kellcrraume erhalten gegtatteten Zementestrich, 
Kiithe und Bad Tcrrazzo- oder KonitfuBbodcn. 

Dichtungs- und Isolierarbeitcn. 

Das Kellcrmauerwerk erhiilt gegen das Erdreich eine Cudron- 
isolierung und gegen aufsteigende Fcuchtigkcit iiber Kcllersohle 
und unter den Tragerauflagcrn cine Asphaltpappe-lsolierung mit 
10 em Ueberdeckung der Stdfle. Der KuBboden der Badcstube 
wird durch eine doppelt geklebte Papplage. die mit Klebemasse 
eingestrichen wird. isoliert. 



I 



Dachdeclcerarbei ten. 

Flathdiicher werden wahlwcise mit teerfreier Dachpappe 
(R.D.D.) auf sandfreier Tcerpappenunterlagc doppelt gckleht 
tinged tt kt. Steildacher werden mit naturroten Falzziegeln oder 
Astbestschieferplatten (Eternit) auf Lattung eingedeekt und er- 
halten eine gufleiseme. verglaste Evinsteigluke am Schornstein und 
Ulasziegel zur Beleuchtung des Budenraumcs. 

Klempnerarbeiten. 

Siimtlichc Klempnerarbeiten: Kinncn. Abfullrcihre. Cesims 
abdeckungen. Schornstein- und Dachfcnstercinfassungcri, werden 
aus Zink Nr. 1] hergcstcllt. 

Zimmerarbeiten. 

Die Balkenlagen werden aus scharfkantig geschnittciieui 
Kiefernholz, der Dathverband in den ublichcn Holzstiirken aus- 
gefuhrt. Alle mit dcin Mauerwcrk in Hcriihrung kommenden 
Hol/teilc werden karboliniert. die Bulkenkopfe trocken ver- 
tnauert. Alle Wohnraumc. soweit sie nicht MassivfuBbodcn St 
sit^tn, erhalten 26 mm starkcii. tniiglichst ast- und splint freien. 
gchobcltcn, kiefcrnen FuBbodcn mit Nut und Feder. Das 
Trcppengelander erhiilt eincn policrten Handlauf aus Elsenholz 
und eine einfache Traillen aus Kiefernholz. Die innere Keller- 
treppe wird rauh aufgesattelt, ohne Setzstufen mit Handlauf her- 
gestellt. 

Stakerarbeiten. 

Die Zwischendecken sind mit gesunden kiefcrnen Schwarten 
uuszustaken (ohne Borke). cinzulehmen und mit ausgeiaugter 
Koksasche zu schutten, 

Tischlerarbeiten, 

Samtliche Tischlerarbeiten sind aus 4 tin starkem ast- und 
splintfreiem Kiefernholz herzustcllen. Alle Fcnster der Zimmer 
werden als Doppelfcnster ohne Kampfer. alle andercn Fenster 
als einfache Fcnster ausgefuhrt. Die Innenturen werden glatt aus 
SperrhoU mit Futter und Bekleidung in Btrke, Clabun oder Oregon 
Pine hcrgestellt. Die Hauseingangstur wird als Sperrholztiir auf 
Blendrahmen angelicfert. Kellerturen werden 20 mm stark, rauh 
auf Lcisten mit Stutzhaken und Ueberwurf ausgefuhrt. 

_____ 29 



BESTE TEERFBEIE 

Bitumen 

Ubci*xug*pappe 



kit ht, id'h und douerhaft 

geru thiol, gejchmeldig 

Kcinc Brartdgefohr mefir 

beim Vcrlcgcn! 

Hein Ant Erich 

wahrend vieler Jahrs ! 



jft>hanne$ Jetcrich 



Berlin-Chorlottenburg 2 

Siliu'er 17 i9 

Firnrul: C9 Tn^irlin &8 01 

OnhttAftf: Jutrlchvtrkl ChirHrtiftBurfl 



Reschlagarbciten. 

Die Zimmerfenster crhalten Basquilleverschlufi, die Fenstcr 
dcr Ncbcnriiumc RuderverschluB. Beschlag in schwarzer. weiBer 
oder gelber Ausfiihrung. 

Glaserarbeiten. 

Sarntliche Wohnraume werden mit 4/4 rheinischem WeiB- 
glas. Nebenraume mit halbweiBem Glas, Bad und Toilette mit 
Ornamentglas vcrglast. Eine Tiir zur Diele wild mit eincr Glas- 
fiillung versehen. 

Eisenarbeiten. 

Alle Schachtubdeckungcn sind aus kraftigem Bandeisen her- 
zustellen. Die Kellerfenster werden durch einen waagercihten 
Ei sens tab gesi chert, 

Malerarbciten. 

Die Dcckcn und Wandc werden, soweit sic nicht tapeziert 
werden, mit cinem zweimaligen getonten Leimfarbenanstrich ver- 
sehen. Bad, Toilette, Kiiche und Flur crhalten einen 1.50 m 
hohen Ocllarbensockel. Alle sichtbarcn Holzteile, wic Tiiren, 
Fenstcr, FuBbodcn und Gesiinsc, werden zweimal mit Oelfarbe 
gestrichen und fackiert. Rinnen, Ablallrohre und alle freien 
liisenteile werden zweimal mit Oelfarbe gestrichen. Die Eisen- 
teile sind vorher mit Mcnm'ge zu streichen. Die Zimmerturen 
konnen auf Wunsch auch naturfarben lasicrt werden. 

Tape zi ererarbe i t en . 

Die Wohnriiume konnen auf Wunsch statt des Anstrichs eine 
Tapcte in dcr I'reislage bis zu RM 1,20 je Rolle crhalten. 

Be- und Entwiisscrungsarbcitcn und Ausstattung. 

Die Wasserzulettungcn werden aus verzinktcm Eiscnrohr, die 
inneren AbfluBleitungcn aus guBeisernem, die auBcren AbfluB- 
leitungcn aus Tonrohr hergcstcllt. Einc Kliirgrube mit Zuleitung 
wird ctngebaut und ist im Freise einbegriffen (bis 3-Kammer- 
system ohne biologische Anlage). Die Kiiche erhalt einen Aus- 
guB mit Wasserzapfstellc, das Bad eine guBeiscrne. innen weifl 
cmaillierte Badewannc mit Mischbattcrie und Brause und Bade- 
ofen fiir Holz- und Kohlenfeuerung. Als Abort wird ein Fayence- 
becken mit Hartholzsitz und Deckel sowie Spulkasten Oder Zeit- 
spuler geliefert. Die Kiiche bekommt einen transnortablen, email- 
licrten 2- (bei finjBercn Typen 3-) Lodikochhcrd fiir Kohle 
und/oder Gas mit Bratofen Oder elektrische Kiiche (s. Seite 3). 
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Ilelzungaanlage. 
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Iter iim, I Hodenhcln. 

Iirtltcn dcr ruatandljlen Hektrl 

■ lallatton. 

'" l« uaualaJ lu< >md Kohl* 

hard mr/u»ehen 

SondrrleUtunaen. 
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hiKlirrtfrn«t*r cin|{eh*ul 
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DEUTSCHER 



0ACHPAPFENFABR1KANTEN E.V 

3 • r I i n NW 40 + I n d • r. Z a Iran 19 



iftufeofif-?ftesen 

einundcnehrfarbia , m 

Fugenloscr Fufitxxlcn ..Konn 
Fugenioscr Kork-Estnch ..K^iui 

WandbekletduDg 
■Deutsche 3Voni. -XDcrhc 
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NEU2EITLICHEN HEIMGESTALTUNG 



MiUCMtl 



in UNBEOINGT FACHMANNISCHE RATSCHLAGE 

muCHta. tH liTTI UMItr lull t f u U'HlaU.I 

lit mati unmoutn. mutn uio mu >iwon 
■H ail lui BCHiaiCHiH UHQ SChQWEW HEW M.uom 

HAUSRATq-bh 

BERLIN W10, K0NIO»N»OOUST4.»TB. 21 

tfiiroi it LiJnoi iiiiki.iki m 
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Wiftschoftlich bouen, heiOt rotionelie Bousteffe verwenden! 

Benormte leer- und QspnaltDttumen Dauerdacnpappen. 

besondel,mitfarbigerDect(sdiichtundfarbiger 

Natursteinbesfreuung 
„TEERIT", mil Tolkum abgestreute Teerdadipoppe mit 

geharleter Deckschicht 
Isotierplotten und Isolieranstridistoffe gegen Feuchligkeit 
Schollisolierung „Aphonon" D.R.P. 466022 und Korkteppich 



HAUPTVERWALTUNG: BERLIN W35, LQTZOW5TR. 33-36 

TELEFON Bi KURFO RST 3920. 22 



Gustav Gesch 



Fabrik moderner Ofen und 
KochhBrde 

Transportable Kachel-Ofen 

Samtliche Topferarbeiten 



Bau-Klempnerei 

Gas-, Wasser- und sanitare 
Anlagen 

Elehtr. Licht- n. Krtft-Anla&en 



VERWALTUNG: BERLIN W 9, VOSS-STRASSE 12 A 1 JSGER 2953 




Berlin S42, Ritterstr. 22 



Zehlendorf-Mitte, 

cier bevorzugte Wesi-Vorort 

Scnongescnninefle Parzeiien. 950 qm 

Straficnfront 18 Meter Ticfe 53 Mrtcr 

Autobus T und 7 mit U>Bjhn>AnschJufi 



Richard Senkel 

BERLIN N \V 
Wcrflstriflt 8 

TELEFON! C5 HANSA I75t 



ChtfJ&ni&G&eudecJCudefoh 



j$Zc&n.-9vnpQ£hof 




♦ TIPKW7/\H\E *SI»/\MEItE ♦ 



HERMANN HALLER 



MAI.ERMEISTER 



Ausfiihrunt; samtlichtr 

OTtalct*-, SAnstrich- u. lopciicr- 
arbcilcn 

■Deflorations- unci fiolzmolcrci 

G.«r«Bd.. BERLIN N113 G.„a.d,« 

Driesener Strafie 10 
FEKMSPRECHER: D 4 HL'MBOLDT 8700 



Auskunft 

in alien Fragen der 

Elektrizit at 

\\/y erteilen die ^ 

flj BEWAG ffl 

Vorfuhrungsrciume: 
Am Schiffbauerdamm. Ecke Luisenstr. 
Am Anhalter Bahnhof, im Europahaus 
Am Hermannplatz. Ecke Berliner StraSe 
Warklogllch von B-20 Ubr ^illngl 



QUANTMEYER & EICKE 

Das groBe Spexialbaus iur Fufi bode n belige 

Bcufschos Cinolcum erster Qualitaten 
Slrogulo-Bodcnbelgg . qm KM 1.70 

CaufcFsfo||e 
Bcuf sett e Tcp picric <3>crscr Tcppiehe 

BERLIN W 8 

55 WI1 HE1 HSTRASSE 55 

An Jer Lnp:i£fr SftjOc 

rELEPOH M J AC EH 6*91 
KostenanschJjge und Vertrcterbesach unverbindlich 




Benossenschalis-Siedlung d erg a n e n 

Dei Leiscnin im OderHruGi. 

5 Morgen bester Oderbruch-Boden 

mit Wohnhaus und Wirtschaftsgebaude 

Gesomtpreis: RM 9000. 
Aniahlung: tt 2000.— 



R -- i I wird mil 6" 



vcrrenlcl GeiWHKBKliafts-AnWil i RM 500. 



Anlage und Wirtschaft 

Siedlungs-Gesellschafr 



Berlin W9 



LinkstraBe 18 




RDD 




REICHSVERBAN 
DACHPAPPENFABRIKANTEN E.V. 

Berlin NW 40 » In den Zelr*n 19 



Miincheberg 



Die idyllische Klein- 
stadt am Eingang zur 
Markischen Schweiz. 



NIWUBK UND DRUCK 



Sou-Terrains 

hochgelegen 
zu nicdcigslcn <Prciscn 



Dcs gutcn Bodens und 
der gesunden, scho- 
nen Lage wegen her- 
vorra^end geeignetals 
Neben-Erwerbs-Sicd- 
lung fur Pensioniertc 
und Rentenbezieher. 

Auslcunft crteilt: 

Anlage und Wirtschaft 

Siedlungs-Gcsctlschaft 

BERLIN W9 



FALK-KBKLAME A. • LIN Wo. LINKSTKASBEIi 



